S.IP. 


Mer inz. STANISLAW 


CEBULA 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ I OJCIEC 


przeżywszy lat 68, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
dnia 18 stycznia 1977 roku 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Podgórskim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek dnia 24 bm. o godzinie 11, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


zalu: 


ŻONA, CÓRKA I SYN. 


Msza święta żałobna 


odprawiona zostanie w poniedziałek dnia 24 bm. o godzinie 8 w kościele parafialnym św. Józefa 
w Podgórzu. 


WAŁUGOWA BPOŁDZINLĘIA PRACY 
STOLARZY I PRACOWN. POGRZEBOWYCH 
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